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D E HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER II. zol 

vhdecimae mvscvlorvm tabvlae 

CHARACTERVM INDEX* 
gjjsjj ST T R prirni caput mouentium paris mufculus. 
g ecun( [um par mufculoru caput mouentium, in jlniflro tantim latere cbaraclerilus infgnitum * 
Bf A,f tl r cu li0 hie obfeure occurrit,cuius benefcio inferior cm maxillam dcorfm agirnus . 

* p4ufcuhts fcapulam mouentium ter tun. 

■j-\ (Slauicula* 

P fenietbic mufcutus 3 dfcapulaoJSi v refirenti infer tm. 
f piinnanum tboracem mouentium tertius . 
q Radium mouentium quintus. 

r Mfculus fcdpuleqibbumfub illiusfpina occupant, ac brachium mouentium fext in, cuius initiu 
r t cibHadl metitur ,infertionis uerofedes K indicatur , atg itatotus triangulimodo H, I, 

£ X circunfcribitur. 

j Jslufculus ab b umilio rifeapu he cofla initium du ceils, b rack i tittup t 


; mouentium tertius . 



f, gpic mufculus brachium mouentium fecundus,ab exortu liber atus, antrorfum tota parte reflex 
1 giptr, quampr oxime precedent tabula, Q, N & V circuitfcribebant. ^tfiita interna mu 
fcuh fedesy qua burner i articulo incumbit , in conffcclum uenit ,<&■ trianguli uertex etiam quo > 
datnmodo proponitur,ad cuius fimilitudinem buius mufciili initium dejcribcbant. JSf enimei 
fttufculipars efl,qu<£ bafijcapul.c fuit proximo, O autem ilia, cuius 
initiu dfumrni humeri cum clauicula articulo pedet . Deitt fi D cam 
mufculi parte cfe fixer is, cui clauicula initium largitur , prompt e 
ajjeqttcris mufculi fuo exortu liberi principiu infigniter obtufum an 
gulu refrre, utifgura modo inferta comprobat, qua interna muf 
culijedes exprimitur , articulo maxinte contermina. tq j bic 

'B, C mufculi indicant principiu, ab ^4 quidem^y B principif 
portionem dfurnmo burner o,<zyfcapulte ff>inapronatam,d B nerd 
ad C rcliqiidprincipi/ parte , quae clauicula- debetur. Vo fir and D mufculi infertionisfedes 
infgnitur. Quod autem adtrianguli obtufum attinet uerticcm,nulli non obuium efl B bumilius 
poni, qudm Df er C, quibus cbaradleribus tf Unguium terminariprompte animaduertis . 

-p Dichis nuper mufculus ab omnibus ,unde principiu ducit fedibus liberatus,ac ab infertione dun 
taxat in dextro braebio pendens, pulchre oflendit banc tranfuerfm in burner tun feru 
Q fjumanm tboracem mouentium quartos. 

R Mfulos dor fum mouentium undecimus. 

S Dor fum mouentium decimus quintus, feu oflaui dor fun mouentium paris alter. 

T,T, F' Cbard&eribus T,T dtias cofas earum,quce ram feclionis ferie detegunturjnfgniuimus, 
JR nerd earundem cofaru interuallu,ut intercoflalium bic mufculoru exterior obferuaretur. 
X Mufculus tboracem mouentium fecundusv 
A Humanum tboracem mouentium quintus. 

a,b Obfcurum impenfeqp membraneum mufculi oblique afeendentis abdominis initium, a 'Jf inarum 
apicibus inter a ac b pronatutn . 

c Mufculus ab infertione bic dependet, brachium mouentium quartus . 

0 Mufculus cubitum extendens, cuius initium d infgnitu,d ceruice capitis humeri educitur,quod 
Ac. fcapula- articulatur. e autem fedem indicat, qua prafeits mufculus ab alter o cubitum extenden ' 
tium,mox f indie atido, non amplius diflingui nequit . 
f Cubitum extendentium muf cuius, ab bumiliorifcapuUe cofla pronatus,ac cum mufculo © infs 
gnito coiens . 

g Mufculus cubitum feflentium poflerior. 
h,h Longior mufculus radium iu fupinum ducentium. 

A Muf cuius bicorni tendine braebiale extcndens,cuius initium i infgnitur. fedes ucro , qua ten * 
if, l dinem educit,k,tcndinum autem ipfus infertio , l. 
m Mufculus radium in fupinum ducentium breuion n Radius . 

o M Ind . 




